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schiissige Luft erfolgt.    Die Zusammensetzung  eines Feuergases wird meist in Raumteilen angegeben sein
,(C02) + t)(H20) + t)(N2) + t)(02) = l   ...   .(1)
Da nun in 1 Mol = m kg = 22,4 cbm des Feuergases mco2 • b (C03) kg Kohlensaure, W,o-D(HaO) kg Wasserdampf usw. enthalten sind, so erhalt man bei Erwarmung urn 1°
mCp = k) (00a) - (mct) co2 + b (H30) •
+ [b(N4) + d(09)](m^)a«*oW    ...... (2)
Darin ist das Molekulargewicht des Feuergases
und (mcp}2atom = 6,86 -j-0,00106£ ..... (3a)
Die Molekularwarmen (mcp)coz der Kohlensaure und (WC^H.O des Wasserdampfs, sowie (mc^a^n sind aus Abschn. 12 zu entnehmen und mit diesen Werten kann nach Gl. 2 die Molekularwarme eines beliebig zusammengesetzten Feuergases berechnet werden.
Um diese Bestimmung zu vereinfachen und ein iibersichtlich.es Bild ,zu gewinnen, ist Fig. 16 entworfen. Die Abszissen der Figur sind die Temperaturen, von denen nach Abschn. 12 u. f . die spez. Warmen abhangen, Als Ordinaten sind die Molekularwarmen von C0a, H30 und Luft (bzw. der 2atomigen Gase) in glatten Bruch-teflen aufgetragen, und zwar f iir Luft die Werte m c , 0,9 m c bis 0,5 we ; fiir C03 und H20 0,05mcp bis 0,25 mcp. Man kann nun leicht fiir ein beliebig zusammengesetztes Feuergas bei irgend einer Temperatur die Molekularwarme mcp ermitteln, indem man die je-weiligen Anteile der drei Bestandteile den Kurven entnimmt und aneinander tragt.
Die Feuergase eines bestimmten Brennstoffs besitzen bei der gleichen Temperatur verschieden groBe spez. Warmen je nach dem LuftuberschuB. Wegen des Uberwiegens der Molekularwarmen von 00a und HQ0 iiber die der Luft ist die Molekularwarme des ohne LuftuberschuB entstandenen Feuergases, das als 77r eines Feuergas" bezeichnet sei, am grofiten. Mit zunehmendem Luftuberschufi nahert sich me immer mehr den Werten der zweiatomigen Gase* Die Gerade dieser Gase bildet somit die untere Grenze fiir alle Feuergase, wahrend die obere Grenze durch die Kurve des jeweiligen reinen Feuergases gebildet wird (das zwar Stickstoff aus der Ver-Ibjreimungsluft, aber keinen Sauerstoff enthalt).
la Fig. 16 sind die Kurven des reinen Feuergases fiir die widhtigsten Brennstoffe eingetragen. Die Gas-Zusammensetzung
is* mgungstemperatur bis 380° C.                                                          '
